Dr ZBIGNIEW 


DULEBA 


zmarł dnia 27 maja 1942 r. w 60 roku życia. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w czwartek dnia 9 lipca 1942 r. o godz. 7 rano w kościele OO. Jezuitów przy ul. Kopernika, 


na które zaprasza się. 


Zakład pogrzebowy „AETERNITAS“ 
Antoniego Horaka jun. Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 
Kraków, ul, Mikołajska 14. — Tel. 106 - 64. 


